I 42 1 Un vase rectangulaire à fond horizontal H. J 

' - parois opaques est rempli jusqu’à une luui- / 

teur AB = 2,645 cm avec un liquide trans¬ 
parent dont l’indice de réfraction par rap¬ 



port à l’air est 1,333. 

On demande sur quelle longueur minimale BC on doit couvrir la sur¬ 
face du liquide pour que l’intérieur de l’arête A ne soit plus visible. 
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